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Prdeclariffimo & Eruditifimo Viro D. Jacobo Spo- 
nio Medicinae Do£lori y (y Lugdunenft Anatomico 
Accuratiffimo. Marcellus MalpighiusS.P. 

Dlmiffis languentis Naturse erroribus,plaftica2 virtutis 
officinam contemplemur exarando ea, quae faven- 
te mihi Prjeclariffimo & -Amiciffimo D. Silveftro Bonfiliolo 
circa uterum olim moliebar. In hoc itaque obfcuriffi- 
mo omnium vifcere extra graviditatis tempus ob con- 
tradta vafa, & in vances contorta , jta implicitae funt 
componentes particuhe, ut nulla fere arte diftingui pof- 
iint. In turgente autem & praegnante utero (brutorum 
praecipue) quaedam emergerc videntur. Konnulla igi- 
tur, qnae menti meae illuxere, dubitative tibi indicabo 
(non enim integre omnia adhuc fenfusmeos explent) ut 
excitata tua fedulitate vel apertius pateant, vel meam 
phautafiam amplius non illudant. Vaccinum itaqueu- 
terum fum aggretius, cujus copia facilius occurrit, & ex 
magnitudine, minus obfcura funt ipfius componentia. 
Hujus exterior membrana denfa valde fefe offert, quae 
univerfum uterum, tubas, vaginam, & appendices inveftit 
&firmat. Subhac, carneas fibrae locantur, quae perlon- 
gum du&ae, & quafi in carneos lacertos interdum aden- 
fatae, diverfas inclinationes fortiuntur. Interferuntur 
autem ad invicem, praecipue verfus tubas, & non longe 
abovariis in fafciculoscongtobantur. Aliae quoque ho- 
rizontaliterfecundumcraffitiem uteri propagantur, hae- 
rentque pelliculis tenuibus fub diverfis planis totum ute- 
rum ambientibus. Non longe ab his occurrunt lym- 
phatica vafa proprio turgentia humore, qui admoto ig- 
ne tandem perfpirat. Sub praedi&is vafis vense & arteriae 
excurrunt hinc inde uterum ingreflae, ita , ut rete ele- 
gans efforment, cujus areas diverfam exhibent figuram. 
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Solent tamen, ut non raro obfervavi, gemini venarum 
rami unicam concomitari arteriam. Nervi quoque m- 
terferuntur totam uteri molem pervadentes. 

Alia quoque vafa, feu du&us, quse uteri propria funt, 
infignia& perampla graviditatis prsecipue tempore d£pre- 
hendi. Horumitaquevariaeft produclio, cum ab uteri 
fubitantia partim emergant, partim quoque interius 
lateant, unde circa ipforum progreflum non parum la- 
boravi, qui, praevia tamen hac noftra exercitatione de 
facili tibi, aliifque occurret. Haec gemina funt, umira 
enim hinc inde uteri & vaginae quafi latera excurrit, ea 
prsecipue inparte, quauterus veficam refpicit & contin- 
git. Et licet ab extrema vagina ufque ad gracilefentia 
uteri cornua propagentur, non eandem tamen ubique re- 
dolent fpeciem, nec confimili magnitudine donantur,aut 
fub eodem plano feruntur. Infenor namque portio non 
longe ab urethrae ohficio terminata immediate fub mem- 
brana interiora vaginas cuftodiente furfum reclra fertur 
verfus uteri os. Haec portio frequenter vix ftylum ad- 
mittit, interdum auricularis digiti latitudincm asquat, 
unde lato capitulo, evidentique hiatu fere femper fupra 
urethrae, feuurinarii meatus onficium in vaginam ape- 
ritur. Non longe a plicis, os uteri excitantibus, oblite- 
rarividentur hujufmodi du&us, folique (prout vifus fum 
attingerej minimioccurrunt poruli & meatus in conti- 
nuatum vas definentes. Haec itaque obfcurior horum 
vaforum portio ab evidenti du<5tu exorta intra carneas fi- 
brascoudita furfum per anguftaii uterilatera propagatur, 
douecexterius a ceryice erumpens fupra uterum producta 
emergat. Varias fortitur fpecies haec vaforum portio & 
acuratam exigit indaginem, utevidenter patularedda- 
tur ; fsepe enim interius condita ita gracilefcunt hsec va- 
fa, ut quafi in confpicua reddantur: non raro globuli 
infignes & frequentes attolluntur precariam coronam a> 
mulantes, & interdum turgente intus humore rectus va- 
iorum progreffus occurrit.Emergens verohorum du&uum 
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portio ab uteri cervice fnpra carneas fibras, & fub fan- 
gnineis vafculis lateraliter producitur per corpus & cor- 
nua uteri, quorum interiorem circumvolutionem pro- 
duclis hinc inde ramis irrigat, donecobfcuns finibusin 
gracilefcentibus tubis obliteretur. Vafa hasc,licet tubulo- 
ia fint & continuato ferantur tramite, ab ambiente ta- 
men involucro, feu Hgamento & ab interiori jpforum 
ftrucftura varie deturbantur ita , ut mulriplices formas 
acquirant ; ea namque pars, quae uten vaginam excur- 
rit, finuofa eft , & re&a furfum produciur. Ambiens 
interius membrana afpera eft, nam rotunda lateraliter 
habet orificiaj haecque admiifum ftylurn non longius 
progredi finunt, & interdum quafi glandulofi foliiculi 
lubrotundi appenduntur iutro hiantes. Plures quoque 
per tranfverfum extenduntur membranse valvularum in- 
ftar, unde in aliquibus appendices quafi caxalesexcitan- 
tur,quales in inteftino colon obfervautur- Prope urethra; 
orificium latiora redduntur hujufmodi vafa, & non raro 
finuofoquodam capitulo turgent, a quo tortuofus duftus 
i n tra vagina; concavitatem aperitur ita, ut gemi na obfcu- 
raque orificia urethras hiatui proxima patcant. Supe- 
rior vaforumpars latera uterini oris excurrens involucro 
quafi cartilagineo cuftoditur , unde varicofa rcdditur , 
& appendiccs fubrotundas hinc indepromerevidctur, u- 
bi prascipue ambiens vagina in difperfos globulos cxtube- 
rat; inquibus vero contento intus ichora turgct, rccTrus 
efficitur tubulus ,• ablato enim car ilagineo involucro te- 
nella vaforum membrana manifeftatur. Emergens tau- 
demacervice portio, calami fcriptorii magnitudinem& 
/ormam fortita firmo involucro, etiamper aiiquodfpa- 
cium ambitur ; deinde fpirali quafi ligamcnto circum- 
data elegantiffimi vafis fpeciem adepta fenfim decrcfcit, 
& fubrotundas interdum promit lateralit.r appcndices 
fucco refertas, & ultcrms olongatur , donec prope cor- 
nuumcurvaturam in ramulo lacinietur, qmbus graci- 
lefcentis uteri portio irrigatur. Et quoniam admitfum 
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I>33] 
fiphone atrantentum vaforom cxtremos fines non fubitob 
contenti fortaffe humoris vifciditatem, ideo ultimus fur- 
culorumterminusnon attingitur. Interdum loco pro» 
paginum appendices feu loculos obfervavi fucco turgidos,. 
Vafa haec in praegnantibus una cum utero ita elongantur, 
&diftenduntur, ut in vaccis ultralongirudinem brachi» 
cxtenfa viderim, multoque tuuc temporis ichore turgen- 
tia, unde de facili obvia flunt. Totam exaratorum va- 
forum concavitatem fubpallearisfuccusoccupat, qui va- 
riam tamen in diverfis partibus St individuis fubftantiam 
fortitur; nam in finuofa parte, quae per vaginam ex- 
currit frequenter mucofus eft, Sc pultis inftar fernicon- 
cretus non raro obfervatur,- in reliqua vero produetione 
terebenthinam colore 5c lentore aemulatur -, ignique ex- 
pofitus copiofas excitat bullas, & tandem glutinofum 
charabis inftar relinquit craffamentum. 

Ut autem fingula h«c pateant, tibique obvia reddan- 
tur exarata vafa , avulfa urinaria vefcica & ambicnte 
membrana, fanguinea vafcula & fibrarum implicationes 
detrahesita, ut exterior uteri anguftata portio, fub qua 
oslatitat, cervix & cornua dcnudata pateant, illicoenim 
tubulofa hasc vafa hinc inde ultra uterini orisfitum, in 
cervicc fcilicet emergent, ipforumque ulteriorem pro- 
grefuim fupra cornuum latcra attinges. Inferior vero 
horum vaforum portio tibi patebit invcnto corumdem 
hiatuin extrema vagina non longe ab urethrac orificio. 
Interdum contentus in his ductibus ichortranfparet ita, 
ut fi interior vaginae fuperficies Iuftretur, latae videantur 
lineae per longum ducTras. Tacto itaque foraminc ftylus 
imitatur, qui fenfim ptnetrando totam quafi vaginam 
cxcurret. Ut autem obfcurior & mtermedia hornm 
vaforum portio & continuatio patcat, erumpentis vafis 
exuteri cervice involucrum defccndendo fcnfim fecabis; 
contenti namque uu£tus fublutea membrana, femitam. 
indicabit. Et licet vafa hxc graciiia & varicofa cxi- 
ftant,- fe6tis tamen per longum carneie fibris uteri 5c vari- 
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cofis gtobulis poftrepno tibi occurrent. Interdum ubi tur- 
get ichor vafa hasc ampla & recta facilimeobvia fiunt. 
Tu interim, fumme vir, hac noftra indagine excitatus 
exaratorum vaforum ftructuram & progreflum luftrare 
nc dedigueris, ut mature indicare valeas, an haec vafa 
fiut Laurentii, Riolani, & aliorum proceflus, vel defe- 
rentia vafa, an Graafice Lacunce , an poftremo Ga§^ris 
Bartholim, in quo Parentis, & Avorum rediviva gloria 
ulteriori nitorerefulget, fceininarum proftatae, an aliud 
novum. Hoc unum ingenue teftari pofliim, mihi fola 
repetita multoties fectione tribus ab hinc luftris defcripta 
vafa innotuiflej haecque ftudia plurimis amicis indi- 
cafle. 

Superatis vaforum, fibrarumque carnearum implica- 
tionibus & tunicis ; fe&o fecundum craffitiem utero in 
gravidis praccipue, fpatium quoddam , feu interftitium 
interdum femidigiti per tranfverfum occurrit, quod a 
reticulari contextura occupatur, qua fubvitallina qua> 
dam corpora vaforum fpeciem habentia, prout videre 
licuit, ad interiorem uteri fuperficiem produ&a firman- 
tur; circa haec ludunt fanguinese, minimasque propagi- 
nes ita, ut quafi omentum excitetur. Uterus interius 
membrana quadam ambitur, quaeminima& innumera 
habet orificia glutinofum , mucofumque fundentia hu- 
morem, quo uterus ipfe & vagina perpetuo madent. Qua- 
recomprefTouteroprofilithujufniodi mucofus ichor. Pa- 
tent autem haec excretoriorum vaforum ora, fi diu intc- 
rior uteri membrana aqua macerecur, & in ovibus prae- 
cipue obvm f unt ,< quare probabile eft fubvitellina exara- 
ta corptwa his orificils in utcri cavitatem hiare ; an ve- 
ro his minimae appendantur glanduke, licet fenfus diftin- 
cte non attingat, ratio tamen ex perpctua naturae ope- 
randi norma probabiliter eas fuadet. Obiervanturquo- 
quequamplurimi in tota uteri & cornuum interiori fu- 
perficie tumores inaequalis magnitudinis parum aflur- 
gentes, qui graviditatis tempore infigniter turgent, & 
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uteri appendices videntur, feu vaginularum congeries, 
unde cotyledonum nomine infigniuntur. Admittuut 
autem erumpentes a chono lubintrantes radices lta, ut 
ex his duabus infttis partibus completa habeatur glan- 
dula, qua ieparatum ab utero altmentum foctuilubmi- 
niftratur. Taliter igitur compaclum corpus, gemtua- 
que integratum parte placentulas, leu lubrotundi, pa- 
rumque depreffi corporis fpeciem habet, varioque infi- 
citur colore ; ea namque portio, quae ab utero attolli- 
tur, cinerea eft, altera autem iubrubetcit. Dimidiata 
uteri glandulacongerieseft vaginuiarum & finuum, qui- 
bus alte pertoditur, unde atramento affuio manifeftan- 
tur. Hujus fubitantia parum dtffcrt a velameutobom- 
byciuo, quo inteftina & romtnantium ventriculi iute- 
riusobducuntur; iubrotundas namqueappendiculaspro- 
mic, & comprefTa copiofum fuccum ptifanas perfimilem 
reddit. fanguineis vafculis irrigatur, unde injedto per 
uteri arteriam atramento tota denigratur. Interdum 
vifus fum , obfcure tamen , fubflavum quoddam attin- 
gere vafculum, cujus ulteriorem indagkiem tuae feduli- 
tattrelinquo. Altera glandulae parschorioadnatalaci- 
niatisquafi radicibus coagmentattrr, quibus exaratas va- 
ginulas fubintrat Tibi autcm pulchrum occurret fpe- 
dtaculum, fi evaginata hujufmodi pars intra aquamdtu 
contenta microfcopio Iuftretur: fepatatae enim radicu- 
lae &capillamenta ienfim ita attolluntur, ut elegantem 
fylvam emulentur-, innumeras namquequafi plantarum 
radices- a communi trunco propagantur , quai in mul- 
tiplices fubdividuntur furculos & iu capillamcnta Iaci- 
niantur. Harum fubftantia non diffcrt abuteri vaginu- 
lis. & fanguineorum vaforum propagines recipit ita, ut 
quaelibec minima radicula fuis gaudeat fanguineis fur- 
culis, qut per medium parpetuo ducuntur. 

Uteri compages in mulicribus adeo obfcura eft, ut 
pene impoftibilem fui indicct refolutionem ; contradto 
namque utero ita complicantur & varicofa redduntur va- 
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fa, ut nnllus fit locus feclioni etiam accuratas, Ea ta- 
juen tibi indicabo, qnas cx repctitis feclnonibus mulic- 
rum vel a partu, vei circa feptimum gravidationis men- 
fem defimdtarum obfervarc potui. ln his igitur utc- 
rus craflitie digiti latitudincm xquat, & fanguinca va- 
fa copioia recipit, qua2 ramis retc efformant. Exterius 
fibra; carneoc in fafcieulos coagmentatx, & rcticulariter 
implicitx utcri ftructuram componunt ita, ut ipftusinte- 
rior etiam moles fit laccrtorum congeries & complexus, 
qui vanam fortiuntur inclinationem. Inter exararas 
carneasfibras copiofas exteuduntm peUicnlae, fcu mollcs 
tunicse, fupra quas ampli iinus ferc innumeri, vaforum 
inftar pcr fongum excurrunt, qui in diverfis planis fti- 
perlocati, frequentibus orificiis d;ian:ur quamcunque 
peripheriam fpedlantibus, unde huer proximos finus fit 
mutua anaftomofis. Horum fpecicm in mammarum 
tubulis, & in pene habcmus; in his nonnihil fanguinc» 
is reperitur ita, ut videantur venarum diverticula, vel 
faltem lpfarum appendices: non longe ab his excur- 
runt ianguinei furculi non difpari ritu ac in liene acci- 
dit. Interior uteri fubftantia avulfo chorio, & placenta, 
mufculofa occurrit variolacertorumcomplexuexcitata, 
& a rimulis fanguinea vafa in furculos divifa promit. 
Huic uteri fuperficiei graviditatis temporepellicufa;qua> 
dam adnafcuntur, quac cono praecipuc & placentae con- 
necluntur ; hx. molles funt &c mncofse , facileque lace- 
rantur. Ab his rete quoddam fulciri & produci vide- 
tur, quod cinereis quibufdam, & friabilibus componi- 
tur corporibus, quae tereti forma pollent, & propaga- 
tis lateraliter ramis in retis formam implicantur, pifci- 
umque omentum repraefentant. Circi hax corpora 
fanguineaa ludunt propagines vancofe dudte, & verfus 
chorion & placentam clongatae. An exarata corpora 
reticulanter implicita, fint fibrae carneae, an nervi, an 
fatius excrctoria uteri vafa, tu ipfe judicabis. Occur- 
rit placenta uterina una cum chorio firmiter utero an- 
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nexa. rlacenta; compofitionem integre attingerc cou 
licuit ob friabilitatem & mucofitatem, variamque par~ 
tiumimpbcationem. Illud tamen videtur certum, pla- 
centam eiTe vaforum umbiiicalium conte-turam peculi- 
ari firmatam fubftantia. Et ficuticotylcdones propria 
donantur fubftantia, quse fanguinea vafa fulcit, & cif- 
dem loco cribri, vel coli infervic , lta placcnta , quas 
eft aggregatum ex cotyledonibus, fcilicet ex partibus 
uteri vaginulas fubeuntibus, nccefTario congeries eft ra- 
dicum & furculornm vaforum umbilicalium , qui iupra 
laciniatam glaixiulofam fubftantiam producuntur. In- 
terdum vifus fum fanguineis piOpaginibus rotundos glo- 
bulos, feu glandulas, quales in rembusobfervamus, ap- 
penias attingere ; immerfa tamen in aqua placenta, 
non occurrere hujufmodi glanduIcC, icd Jaciniata tan- 
tum corjtora fanguineis vaicuhs irrigata obfervavi, qtiae 
plantarum radiculasaemulantur. Uterinae placenta: fu- 
perficies, qua utcro neclitur, inasqualis eft, nan? vide- 
tur appcndicibus fubingrcdi uteri finus & concavitatcs 
quafi cotyledonum ritu. 

Uterorum forma in fingulis fere animalium fpecibus 
variaeft, & ab Anatomicis tam graphice defcribitur, ut 
noftram non exigat expofitionem. Illud tamen pcrpe- 
tuum videtur, tubis ditari, qua? in plantarum utcris pras 
reliquis luxuriant. Kon longe ab ipfis ovaria Iocantur, 
qua.-, antiquitus teftes ccnicbantur. Invaccis, inquibus 
ampla & manifefta extant, obducta membrana fibris 
carneisfinnata ambiuntur. Qua ratione ovum ab ova- 
rio emcrgat , & in tubas tranfducatur , iblicita multa- 
quc eget indagine. Quas tamcn cx fortuitis ovarii 
in vaccis luftrationibus colligere pottti , tibi brevibus 
'aperiam ; non enim licuit, ut in incubaris ovis, fuccef- 
fivam obfcrvatio-.ium feriem ex mactatis itato tempore 
quamplurimis quadrupedibus attingere, cumregias fc- 
re impenfas exigat , quod Harveo & paucis concefTum 
fcimus, lllud itaquc certum vidctur in tenellis& adultis 
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quadrupedibus & prxcipue vaccis, ovaria complures 
continere insequalis magnitudinis veficulas colliquamen* 
to turgidas, quod igne in albuminis ovi naturam concref- 
cit. Non femel vidi ab ovario pendentem veficam, quas 
magnitudine gatlinaceum ovum fuperabat, & albumine 
concrefcibili referta erat. Veficuke has tunica fatis den- 
fa muniuntur, cujusinterioremfuperficiem (ut non fe- 
mel obfervavij fanguinea vafa miris plexibus irrigant. 
Tractu temporis luteum , folidumque corpus emergit, 
in tantam excrefcens molem, ut totam quafi ovarii 
partem papilla quadam protuberat j magnitudine, com- 
pleto augmento, cerafi fru&uni asquat. Exterior 
iuperficies afpera eft nonnullis exiguis tumoribus 
inasqualibus excitata, fibris carneis ambitur , quas ut 
in glandulis obfervatur , interius fefe infinuant. Va- 
fa quoque fanguinea & nervi excurrunt. Membrana 
involvitur, praecipue in papillari appendice , quam 
communis ovarii tunica ultenus inveftit. Componitur 
exaratum corpus fruftulis & quafi lobulis , ut in aliis 
vifceribus admirati fumus : hiautem angulo'fi funt & va- 
riam fortiuntur inclinationem ; videntur enim appendi 
fanguineisvafculis, & produdto quafi umbilico. Lobn- 
lorum compages obfcura eft, & varicofis propaginibus 
lutei coloris conflatur, quibus videntur fubrotunda cor- 
pora & appendices aurei coloris, 8c quafi adipis niinima 
iruftula ne6ti $c continuari. Interior configuratio exa- 
ratiJutei corporis noneadem omnino quocunque tem- 
pore repentur, fed varia occurrit. lnterdum enim, 
ut a fimpliciore exordiar, conglobatum, implicitumque 
obfervatur corpus uaricofis produdtionibus lutei, quando- 
que fubcinerei coloris contextum, quod vix granum milii, 
Velfakem vicias excedit. Frequentius tum circa veficu- 
las colliquamento, feu albumine ovi turgidas, adhuo 
que minimasexterius mvolucrum lutea fubftantia com- 
pactum & quafi capreolis excitatum obducitur. Non 
raro Iuteum hoc corpus magnitudinem ciceris pene a- 
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deptnm, pyrum flgura semulatur, & interius a centro 
verfus collum feniim anguftatum finum habet colliqua- 
mento turgidum. Saepe acquifitamagnitudine frudtus 
ceraforum, exteriori papilla ab ovario crumpens veficam 
colliquamento refertam, muleiinftarceraforum, in cen- 
tro continet , quae interdum rotunda eft, & non raro 
pluribus ftyliformibus appendicibus donatur, frequetv- 
tius tamen una tantum gaudet appendica. In com- 
pleto quoque luteo hoc corpore interdum nil fere oc- 
curnt contenti colliquamenti, fed frequentiffime ab inte- 
riori tunica papillam inveftiente, ubi fovea exterius ut 
plurimum excitatur, & foramen poftremoexcavatur, ci- 
nereum quoddam corpus producitur membraneum , & 
fortaffe fiftulofum, quod verfus centrum perpendicula- 
riter elongatum in ramos vaforum inftar dividitur, qu» 
univerfam lutci corporis compagem excurrunt, hifque 
appenduntur lobuli fub diverfis inclinationibus. In a- 
Jiquibusadultisluteis corporibus verf us centrum, & quan- 
doque profundius ovulum cum appendice magnitudi- 
nisgrani milii obfervatur exarato cinereo corpore con- 
tentum. Saspe meatus quidam, feu ductus aperitur a 
profundo ufque ad papillje centrum produ&us, in quo 
diaphanus ftagnat humor, qui igne in albumen con- 
crefcit, & non raro ovulum , vel gemina cuftodiuntur 
appendice donata, non valde diffimilia quo ad formam 
ab his, qua? in mufcis gallarum obfervantur. Poftre- 
mo tandem lutea hasc corpora efTasta deprehenduntur. 
tinuofo ductu pervia, qui a papillce medio foras hiat 
ita, ut ftylumadmittat: inclufa vero cavitas magnitu- 
dini pifi asquatur, & ambientemembranauna cum con- 
tinuato duClu inveftitur. Ffec itaque in divcrfis con- 
ftitucionibus deprehenfa, probabiliter evincere videntur, 
Iuteum hoc corpus non folum pro cuftodia ovuli, ejuf- 
que ejectione a" natura excitatum efTe, fed fortafie e- 
jufdem generationi conferre, hincque glanduiofum po< 
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tius, qnam mufculofum cenfcndum effe; ejus enim ftru- 
drura non eft fibrofa, nec carnea, fcd potius fuccentu- 
riatis renibus perfimilis ; undc probabilitcr dubitari po- 
teft pcr glandulofum hoc Jutcum filtrum pracparari, & 
fcparari materiam, quac tranfmifTa per ramos umbilica- 
lis vafculi, tandcra in ovulum , feu praeviam cicatri- 
cem ichore contentam immutatur. Hujus analogam 
productioncm in plantarum ovis infucmur, in quibus 
umbilicale vas primo emcrgit, cujus cxtremitas fenfim 
laxatur & turgct ex fubingreffo colliquamento , quod 
tanclem plantulam manifeftat. Kx his quoque dubita- 
ri poteft, veficulas, quac quocunque tempore in ovariis 
copiofas luxuriant, lnasqualem fortitas magnitudincm 
& concreffibili colliquamento plcnas, non efTe vere o- 
va, quae poftremo fcccundentur, fed materiam, ex qua 
fortaffe glandulofum, Iuteumque corpus pnmo excita- 
tur. Nou enim videtur certum, poft coitum tantum, 
feminifque mafculini affufionem , luteam & glandulo- 
fam manifeftari fubftantiam, & lianc foccundati inclufi 
ovuli figna prasferre,- nam frequentiffime in vitulis nu- 
per natis unam, vel alterani vcficulam infigncm deprc- 
hendi, cui lutea hasc fubftantia graminis inftar adnaf- 
cebatur. In vaccis quoque prazgnatiohis prxcipue tem- 
pore, Sc in diverfa contentifocrus xtatc, lutea haec cor- 
pora interdum ciceris, modo ceraforum fructum x- 
quantia in ovariis obfervavi , & hsec multiplicia , nec 
tamcn fuperfoctationis fufpicio adcrat. IIoc iclcm in 
muliere circa feptimum graviditatis menfem obfervavi, 
quin &c in uno eodcm ovario in diverfis animalibus plu- 
ra lutea liasc corpora inasqualis magnitudinis cxtant, 
in quibusnonfuccedit tanta fcctuum multiplicitas. His 
addam in pluribus ovariis, concociis prascipue, vafa am- 
pla luteo fucco concreto turgere. Dubitari quoque po- 
teit, non unicam veficulam albuminis abfumi pro gc- 
neratione lutei unius corporis, fed fortafTe plures infum- 
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mi; nam ubi perfecTrum extuberat luteum hoc corpus, 
non folum totam fere ovani concavitatem occupat, 
fed frequcnter paucje albuminis veficu!2e aditant, cum 
a'ias copiofiffimse numerentur. His itaque penfitatis 
non improbabiliter colliges, luteam hanc, glandulofam- 
que fubftantiam non immediate fubfequi ieminis affufi- 
onem faclam in ovo intraovarium contento ,- fedlonge 
ipfum antecedere, & fubventanea quoque dari ova, ve- 
ficulas pariter colliquamento refertas non eife rigoro- 
fe ova, fed materiam, ex qua glandula excitatur, ciiju? 
ope ovum feparatur, fovetur & ftato tempore cicitur. 
Erumpit autemovulum, forafque truditur, dum extu- 
beraus glandulofi corporis papilla ex carnearum fibra- 
rum contracfione extra magis exprimitur, & lacerata 
fenfim tenui ambiente membrana, hiante -umbilicali 
vafe, vel finu, conditum ovulum foras exprimitur; In- 
terdum etenim papillam prseputiiinltar a carneis fibris 
ovariumambientibus revulfam vidi, unde patebat hiatus 
in concavitatem glanduiofi corporis: ovulum autem, ut 
in gallinisaccidit, contractis carncis lacertis, quibus re- 
ticulare opus infundibuli, feu extremae tubss confiatur s 
abunde & fecureexcipitur, ut in tuba foecundetur. Ex- 
trufo itaque ovulo fenfim fiacefcendo contabefcit glandu- 
lofum corpus, & de facili obliteratur, ficut anguftatis 
arteriis & venis glanduke & vifcera quoque fere aho- 
lentur. 

Ha;c itaque uteri ftru&ura dubie & tumultuarie a 
me expofita tuam deliderat operam, ut obfcuriora di- 
lucida reddantur, & certa ulteriori indagine firmentur. 
Tibi igitur poft novas aggreffiones vera uteri ftrucTrura 
patebit, & ignotam adhuc ovi fcecunditatem > fcetuf- 
que audfionera tua taudem dexteritas aperiet. Expofi- 
tam mterim uteri compagem meditanti mihi qusedam 
probabiiia proferre licebit. Uterus ex natura fua ve- 
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getattonis ager 6(1, in quo fata femina, feu ova, foven- 
tur, & viventis partes explicatiores reddita? manifeftan- 
tur & firmantur ; & licet a parente foemina ovum de- 
cidat &fcratur, inefficax tamen & fatuum eft, ideoque 
mafculini feminis energiam exigit, a quo vegetationis 
pnncipium inchoetur: quare ex naturse legibus mulie- 
res, ficut <k reliqui viventium ordines ova promunt, quce 
uterino fiau recepta, & mafculino femine fceciindata 
in novum animal explicantur. Qua ratione autem in 
viviparis precipue contingat ovi fcecundatio non ea- 
dem apud omnes invenies fententiam ; plerique enim 
cenfent, feminis corpulentiam ovo ipfi, ovario adhuc 
appenfo peculiaris cujufdam du&us ope affundi : alii 
vero jam delapfo, intraque uteri claultra conclufo a- 
fpergi autumant ; & poftremo nonnullorum eft firma 
opinio, immutato totius uteri tono, infe&oque fangui- 
ne a virilis feminis aura, tandem conclufum ovum 
fcecundum reddi. Conftat autem, Tibique diverfos 
animalium utcros fecanti fsepius patebit, anfra&us & 
obftaculaoccurrere, quibus feminis corpulentiae ingref- 
fus in uteri concavitatem intercipitur.' In vaccis ichor 
quidam & Ientus extillat mucus,- feugelatina, qua non 
folum interio uterus madet, fed ejufdem os obturatur, 
& fuperior vaginas portio refertur ; quare ficut femi- 
nis corpulentia? ingreffum prohibere poteft, itaejufdem 
aurse, & fpirituofis . habitibus menftruum & vehiculum 
opportune fubminiftrare probabiliter poteft. Extillans 
igitur ichor ab exaratis fuperius ofculis, quibus uteri & 
tubarum interior concameratio pertunditur, non folum 
totum uterum & vaginam irrigat, fed effufo intra va- 
ginam femini occurrit, ejufque volatiles particulas co- 
erceudofibi intime mifcet, a quibus tandem fermenta- 
tur & turget. Hasc motio media partium contiguita- 
te continenti utero communicatur, ejufque fluidis par- 
tfculis impertitur ita, ut in utero & coutentis humori- 
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bus novus tonus, copulationes $t motus fuccedant. Re« 
ceptum igitur ab ovario media/tuba ovulum fufficienter 
irrorari poteft, & energetico illo mafculini feminis fpi- 
ritu foecundari , a quo motus principium manifeftari 
incipit. H\nc Hippocrates fortaffe ficcos, vel plus jufto 
humidos uteros fteriles dicebat; iu illis enim genituras 
vis non coercetur, nec propagatur 5 in his vel diilipa- 
tur, vel effluit ita, ut in temperatis tantum conceptus 
fublequatur. Quid fimile miramur in papilionibus, in 
quibus ingens bicornis veficula extremo appenditur ova- 
rio, a qua glutinofus perpetuo extillat ichor in conca- 
vitatem vaginae, quo mafcuiinum femen , aliufque eti- 
amalaterali loculo eruc-tatus humor excipiuntur & fo- 
ventur, quibus omnibus pertranfeuntia ova irrorantur 
& fcecundantur, & ita per plures dies plaftica illa vis 
confervatur, & fubfequentibus diebus excurrentibus o- 
vis communicaturs quod pariter in gallinis conie&ari 
licet, in quibus femiuis femel recepti energia non pa- 
rum confervatur ita, ut fucceffivo etiam tempore ova 
fcecundentur. E.t quoniam natura in gallinaceis non fo- 
li cicatrici, in qua partium rudimenta latent, galli fe- 
men, vel aliud menftruum ab eodem fcecundatum af- 
pergit & affundit, fed totum ovum, alimentum fcilicet 
fub fpecie albuminis. & vitelli vi plaftica irrorat ita, ut 
totum tcecundetnr ; ideo cum uterus humoribus turgidus 
ovulum ambiens analogus fit gallinarum ovo, ipfum 
quoque una cum contentis humoribus fcecundari proba- 
bile eft ; hoc autem interius extillans ab utero ichor fe- 
mine turgidus prseftare poteft. An vero uterina vafa 
fuperius expofita huic fcecunditati aliquid conferant, 
dubitari poteft. Et primo probabile eft, contentum 
fuccum fceminei feminis, vel faltem proftatarum icho- 
ris loco eue , & inde incitamentum & propriam ener- 
giam una cum mafculino femine ovo communicare 
poffe. Quoniam tamen haec vafa per longum uteri 
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producuntur , & extremis finibus ejufdem cornna irri- 

gant, glutmofb pariter fucco turgent graviditatis prae- 

cipue tcmpore, ideo mihi dubitandum occurric , maf- 

culini ieminis volatilibus particulis non parum imrnu- 

tari contentum in hujufmodi vafis humorem, indequo 

exteriores, & praecipue cornuum partes foecundari, in 

quibus fit primasva conceptio , & fucceffivo fcetus 

audtio Sc nutritio. Nec tibi improbabile hoc videbi 

tur, fi mente revolves , hujufmodi humorem mafcuii- 

no femme de faciti alterari, cum paffim ex unico, fo- 

loque concubitu cum lue vcnerea infectis totus ita in- 

quinetur humor, ut acidior redditus perpctuam fibi vi- 

am affe&et, & femel infpiratum miafma diu confer- 

vet. Delapfum itaque ab ovario ovulum, & menftruo 

uterino utriufque feminis volatilibus particuiis turgido 

afpergitur. Uterus quoque interius & exterius, conten- 

tique in eo humores ita turgent, ut fanguis novo re- 

cepto motu intra vafa non parum fubfiftat , coty ! edo- 

nes extuberent, & fiuvidis redditis, & ad motum pro- 

nis omnibus inclufi m ovulo fcetus nutntio & au&io 

calebfentur. 

Varia eft natura in mechanico illo apparatu, quo 
a vafis uteri in fcetum fuccus tranfducitur i nam pla- 
centa, vel quid analogum frequenter intercedit. Exa- 
rata cotyledonum ftrudtura fuperius expofita prae reli- 
quis elucefcit; eft enim fui generis glandula conglo- 
bata, in qua portio uteri propria carne donata recep- 
tum ab uterinis arteriis iuccum percolat, qui fepara- 
tus in finuofis cavitatibus recolligitur, donec fenfim 
fiftulofas akerins glandulae partis radiculas fubeat, & 
venarum furculis excipiatur. Sed potiora mentis tur, 
cultriquc acie deteges ita, ut ulteriu? non liceat me- 
is cogitatis tuam prseoccupare phantafiam. 
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Ab animalibus iuterea ad vegetantia tranfitum fa- 
ciens curfim qusedam recolligam , quae in di&orum 
a!ias confirmationem denuo obfervavi. In plantisigi- 
tur nutritii lucci motum exploraturus iterum in mul- 
tipiicibus, vanifque arbonbus corticem vinculo, vel 
circumciflone, avulfa ejufdem anulari portione tenta- 
vi, & plantae fuperior portio, ultra icilicet fedtionem 
perpetuo intumuit,. debitumque fortita eft augmen- 
tum i inferior vero nullum adepta incrementura 
folas interdum dedit gemmas. Hanc eamdem ie&i- 
onem in humiliori trunci parte, & in radic.bus ipfis 
excitavi , & perpetuo fuperior trunci , vcl raJicum 
pars infigniter intumuit, & ab hac radiculae copiofe 
emanarunt i inferior vero, reliquaque radicis portio 
frequenter gracilefcendo tandem contabuic : Quare 
coafirmari videtur indicatus olim nutritii fucci re- 
fluus motus ab extremis ramis ad ultimas ufque radi- 
ces; unde intercepto alimento compreffione , vel la- 
ceratione vaforum remotiores plantaa partes folito non 
gaudentalimento, tumorque ex relabente fucco excita- 
tur. Propagatur autem a foliis ipfis ufqiie ad radi- 
cum extremos apices. Quapropter florum cultores 
foluto in girum cortice, ut alias indicavimus, te- 
nellum ramum a paterno emancipant trunco circum. 
affufa madida terra, in qua erumpentes nov32 radi- 
culae fupra fedtonem vegetare incipiuntj alimentum 
enim inferiora verfus propulfum, vel expreffum non 
folum prope corticis fectionem ftagnando tumorem 
excitat , fed foras irruendo in radiculas abfumiturj 
unde fui juris factus- furculus paterno tandem difo- 
ciatur trunco. Non raro in radicibus prope flumi- 
na , quarum portio obtruncata aperto gaudet aere, 
ab ultimis li.bri finibus gemmx radicum loco erum- 
punt , quae in ramos furfum attolluntur. Hsc funt 
ea, Vir dot5tiffime,qn32 tibi indicanda erdnt, & quas 
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tuis exculta ac firmata obfervationibus ftabunt, diu- 
que vivent j Tibi enim familiare eft lapides ipfos & 
prifcorum monumenta injuria temporum attrita no- 
va eruditionis Iuce donare, & ab interitu vindicare. 
diu vivas , dum me tui addicStiffimum profiteor. 
Vale. 

Dabam Bononia? calen. 
Novembris MDCLXXX/. 



ALet- 



